DÉPARTEMENT DU LOT CIRCONSCRIPTION DE CAHORS 


Elections Législatives 


SCRUTIN DE BALLOTTAGE DU 19 MARS 1978 


Candidat d'Union de la Gauche et de tous les Démocrates 


ELECTRICES, ELECTEURS, 


Je remercie les 20.000 électrices et électeurs qui 
mont placé dès le premier tour de scrutin largement 
en tête de tous les candidats avec près de 42 % des 
suffrages exprimés, c'est-à-dire près de 9.000 voix 
d'avance sur le représentant d'un pouvoir d'ores et 
déjà très affaibli. 


Ce résultat traduit, sans aucun doute possible, une 
volonté politique de changement. Il traduit aussi les 
liens personnels de confiance et d'amitié que j'ai 
tissés avec beaucoup d'entre vous dans l'exercice de 
mes nombreux mandats et au cours de tant d'années 
VéCUES en commun. 


Tout cela répond et augure bien maintenant du second tour, car plus de 
60 % des suffrages se sont prononcés pour une démocratie orientée vers 
des réformes sociales et des réformes de structure. 


Grâce au désistement en ma faveur d'Yves ARENES, candidat du P.CEÆF., je 
suis, désormais, le représentant unique de la gauche sur les bases de la 
déclaration commune publiée dès le 13 mars par les trois partis qui la 
composent. 


Je fais appel à la discipline de leurs membres afin de transformer le remar- 
quable résultat du premier tour en une brillante victoire. 


Maurice FAURE 


Maire de Cahors - Président du Conseil général du Lot 
Ancien Ministre - Député sortant 


SUPPLEANT : 


M° Henry MERCADIER 


Maire de Parnac - Conseiller général du canton de Catus 
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